Antenna-Oscillator-Mixer 



Vista del Gruppo RF N. 2627. 
Top View RF Assembly N. 2627 


Antenna-Oscillator-Mixer 
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Bottom View RF Assembly 
N. 2627 


Vista superiore del telaio del G 4/220 e dei relativi component! e valvole 
G 4/220 - Chassis Top View of Components and Tube positions. 


1 Strumento misuratorc di campo « S-meter 

2 Potenziometro taratura strumento 

3 Compensatore primario media 17824 

4 Compensatore secondario media 17824 

5 Compensatore primario media 17825 

6 Compensatore secondario media 17825 

7 Compensatore taratura BFO 17827 

8 Compensatore primario media 17826 

9 Compensatore secondario media 17826 

10 Trasformatore di uscita 

11 Potenziometro azzeramento S-meter 

12 Gruppo RF 

13 Cambio Tension! 

14 Presa « REMOTE STBY >. 

15 Presa antenna 

16 Trasformatore di alimentazione 
17-18 Condensatori elettrofitici 

19 Impedenza di filtro 

20 Altoparlante 


1 - « S-meter *> 

2 - «< S-meter » alignment pot. 

3 - Trimmer Primary IF 17824 

4 - Trimmer Secondary IF 17824 

5 - Trimmer Primary IF 17825 

6 - Trimmer Secondary IF 17825 

7 - BFO Oscillator Trimmer 17827 

8 - Trimmer Primary IF 17826 

9 - Trimmer Secondary IF 17826 

10 - Audio output transformer 

11 - « S-meter » zero adjustment knob 

12 - RF Assembly 

13 - AC Voltage Selector 

14 - <« RECEIVE-STANDBY » remote jack 

15 • Antenna input 

16 - Power transformer 

17-18 - Electrolytic condensers 

19 - Filter choke 

20 - Speaker 











